
Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с 
неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры за¬ 
менены прямоугольными знаками. Минутная шкала с ше¬ 
стьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолще¬ 
но. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, 
знаки, шкалы и надписи на циферблате коричневые. 

Стрелки золоченые. 



Оформление 103К 



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная 
шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью 
делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные. 



Оформление 103К/4 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Цифры зо- 

кундной шкалы белые. Минутная шкала с шестьюдесятью 

шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью де¬ 
лениями. Шкалы и надписи на циферблате черные. 





Оформление 

Корпус золоченый овальный диаметром 36 мм 
пылевлагонепроницаемый; крышка из нержавеющей 
стали крепится к корпусу посредством резьбы. Толщина 
слоя золота 20 мк 850-й пробы. 

Головка для перевода стрелок золоченая. 
Циферблат серебреный рельефный в виде секторов 
с неполной рельефной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Осталь- 

каждое пятое деление утолщено. Шкала и марка завода 
черные, надписи и значок электрического разряда крас- 

Стрелки золоченые, часовая и минутная граненые. 


















* Оформление III 

Корпус хромированный восьмигранный пылевлаго¬ 
непроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креп¬ 
лением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком 
с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. 
Цифры синие или черные. Минутная шкала с шестьюде¬ 
сятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Се- 
к У н Дная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и над¬ 
писи на циферблате золотистые. 

Стрелки синеные. 





Оформление 392ЧН 

диаметром 32 мм; крышка из 
іи. Между ушками корпуса вычеканен 
буквами «Ли», указывающими на то, 
корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 


ферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
рельефные золотистые. Минутная шкала с 

Секундная шкала с двенадцатью делениями, 
адписи на циферблате черные. 















Корпус 






Оформление 802К 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 

десятью делениями, каждое пятое деление утолщено. 
Секундная шкала замкнута двумя окружностями с две¬ 
надцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на ци- 

Стрелки синеные. 




Оформление 81ЧН 

из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат крацованный с желтым оттенком с пол¬ 
отью делениями, каждое пятое деление покрыто свето- 
массой. Секундная шкала с двенадцатью делениями 
замкнута двумя окружностями. Цифры, шкалы и над¬ 
писи на циферблате черные. 

светомассой, секундная с противовесом. 











Оформление 84ЧН 

Циферблат матовый с желтым оттенком и полной 
оцифровкой 1—12. Цифры, шкалы и надписи на цифер- 

Стрелки синеные. 











Оформление 90ЧН/1 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 

Циферблат серебреный крацованный с неполной 
оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знака- 

ная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с две¬ 
надцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утол¬ 
щено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные. 
Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со 

с ветомассой. 









Корпус хромированный диаметром 32 м 


; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми 
квадратными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое де¬ 
ков, шкалы и надписи на циферблате коричневые. 












Оформление 93ЧН 



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 

линенных в одну сторону ромбиков. Цифры и знаки зо- 
секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на цифер- 


Оформление 93ЧН/1 





Оформление 93ЧН/6 

Корпус хромированный диаметром 32 мм- пші» 
из нержавеющей стали. р зх мм, крышка 

ЦиЛ К ео°внТ/ а , НИЧе к КОв ;Ф е Рииеской формы, 
оцифровкой: 2, 4*8* 10*"Т Н “ рац ° ванный с неполной 
знаками в виде удлинен'нь,»' „ четные Цифры заменены 

ХГГ ^ФР-и и Ь ^а К ка Ц :и Т ^о: 6 Поле с^нГд* 
десятью***' ° е ри Ф лен °е. Минутная шкала с шестью 
5н.кТшЛГ М и И "нГл И ; Секундная с « аа надцат!ю Цифры, 

Стрелки Го„ Н :Гы И е. На ЧИ Ф е Р 6ла - золотист! ФР 










Оформление 98ЧН 

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат рельефный в виде сетки с полной оциф¬ 
ровкой рельефными золотистыми цифрами 1—12. Ми¬ 
нутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с 
четырьмя. Поле под секундной стрелкой гладкое. Шкалы 
и надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые. 


Оформление 99ЧН 



Корпус из специального алюминиевого сплава, ано¬ 
дированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 
34 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Заводная головка латунная золоченая. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с рельефными цифрами: 3, 
9, 12. Остальные цифры заменены рельефными тре- 

деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью де¬ 
лениями. Шкалы и надписи на циферблате черные. 






Оформление 99ЧН/1 


дированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 
34 мм. Основание корпуса из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Заводная головка латунная золоченая. 

Циферблат серебреный матовый с полной оцифров¬ 
кой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные 
золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью деления¬ 
ми, каждое пятое деление утолщено. Секундная 
с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи не 
блате черные. 

Стрелки золоченые. 


іа цифер- 













Оформление 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбой. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 

кой. Шкала, цифры шкалы и надписи на циферблате си¬ 


е, секундная 




Оформление II 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбой. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный рельефный в виде радиаль¬ 
ных лучей с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельеф¬ 
ные золоченые. Шкала с шестьюдесятью делениями, 
каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры 
шкалы и надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые. 









Оформление 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбой. ^ ^ формы 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1 12. 

Цифры рельефные золоченые Шкала с шестьюдесятью 
делениями и надписи на цифе"*" ЯТЛ гинир 







Оформление II 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбой. 

гт^ Ц - фер6лат се Ре6реный покрыт бе^веГным лі 
Цифр* 1 оци ФР° вкой 1 —12, з 


Шк ала с цифрами: 9 

Стрелки золоченые'ч 

мГс 7 т? ассой или лок р ьітьі к, 









* Оформление I 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; 
крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры рельефные золоченые китайские. В центре круг 
с изображением государственных флагов СССР и КНР 
красного цвета, голубей и здания — музей Сун Ят-Сена. 
Минутная шкала окаймлена орнаментом серого цвета, 
замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью деле¬ 
ниями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Се¬ 
пией на циферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со 
светомассой. 









«КАМА» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН 
* Оформление I 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком 
с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры 
заменены треугольными знаками. Цифры и знаки 
рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюде- 

знаки и каждое пятое деление минутной шкалы покры- 



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с не¬ 
полной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры за¬ 
менены треугольными знаками. Цифры и знаки рельеф¬ 
ами, секундная с двенадцатью. Знаки часовой шкалы 
и каждое десятое деление минутной шкалы покрыты 
Свет °массой. Шкалы и надписи на циферблате белые. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со 

Св етомассой. 






* Оформление III 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с 
неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры за¬ 
менены знаками ромбической формы. Минутная шкала 
с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. 

массой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные 
копьеобразные со светомассой. 






Оформление Н 


Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком 
с полной оцифровкой 1-12, за исключением цифры 6. 
Центральная часть пескоструенная ограничена концен¬ 
тричным проточенным золотистым пояском. Минутная 
шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деле- 
іе утолщено. Секундная шкала с двенадцатью деле- 
. ьі и надписи на циферблате золо- 









* Оформление VIII 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле- 

креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

„ Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с пол- 
Ной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цен¬ 
тральная часть пескоструенная ограничена концентрич- 
иьім проточенным золотистым пояском. Минутная шка- 
ла с шестьюдесятью делениями, секундная с двена- 
АЧатью. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золоти- 

Стрелки золоченые. 





* Оформление X 


Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 


Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком 
с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры 
ы ромбическими знаками. Орнамент под цифра- 
и минутной шкалой золотистый выполнен 
г. Минутная шкала с шестьюд* 
и, секундная с двенадцатью. Каждое П5 
4ѵтнпй іиі/япы покрыто светомассой. Се 
а циферблате черные. 




* Оформление XI 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет- 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с золотистой сеткой в виде 
пересекающихся дуг покрыт бесцветным лаком с непол- 
нои оцисЬоовкпи! чао 12. Остальные цифры заменены 




оцифровкой; 3, 6, 9, Щ_ 

5 ромбиков. Цифры и знаки золотистые, 
іа с шестьюдесятью делениями, каждое 

*"■-„ покрыто светомассой. Секундная шкала 

Д енадцатью делениями и надписи на циферблате чер- 






* Оформление XIII 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за 
исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. 
В центре рельефный круг. Минутная шкала с шестьюде¬ 
сятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пя¬ 
тое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шка¬ 
лы, надписи на циферблате белые. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные 
копьеобразные со светомассой. 




* Оформление XIV 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле¬ 
влагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным 
креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с 
полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. 
Центральная часть пескоструенная ограничена концен¬ 
тричным пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью де¬ 
лениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деле¬ 
ние минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, шка¬ 
лы и надписи на циферблате белые. 

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажур¬ 
ные копьеобразные со светомассой. 









* Оформление ХУІІ 

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диамет¬ 
ром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пыле- 

креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. 
Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за 

шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с две¬ 
надцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы по¬ 
крыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате 
голубые. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные 
копьеобразные со светомассой. 


Оформление I 

Корпус хромированный граненый, ободок круглый 
диаметром 28,5 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
за исключением цифры 6. Цифры, слово «Колос» и рису¬ 
нок колоса золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями, каждое пятое деление квадратное. Секундная 
шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на 
циферблате черные. 






з нержавеющей с 


СтвКЛО О,--- ^црмь,. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 

I ИГИПіЛивииа м Цифры 6. Цифры ЗОЛОТИСТЫв. Минутная 




Циферблат серебрен 



двенадцатью делениями 
лы, цифры секундной ш 




Оформление 13 



Корпус хромированный диаметром 32 мм; кр 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Цифербла 

ванный с полной оцифровкой 1—12, за исключением 
цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, 

ми, минутная шкала, поле под секундной стрелкой и 
надписи на циферблате золотистые. Цифры и секунд- 




























Оформление 21 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 
10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Минутная 
шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деле¬ 
ние утолщено. Секундная шкала с двенадцатью деле¬ 
ниями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате 

Стрелки никелированные. 













Оформление 25 


л; крышка 


Корпус хромированный диаметром 29,6 м 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестью¬ 
десятью делениями, каждое пятое деление утолщено. 
Кольцо под часовыми цифрами, поле под секундной 
чеон'ыв Й '| , м ^ нутная “«ала и надписи на циферблате 
черные. Цифры и секундная шкала белые, 
стрелки никелированные. 







Оформление 


Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 
и3 нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
за исключением цифры 6. Цифры и кольцо золоти¬ 
стые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каж¬ 
дое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двена¬ 
дцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате чер- 







Оформление 27 

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
за исключением цифры 6. Круг в центре и внутренняя 
окантовка минутной шкалы золотистые. Минутная шкала 
с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол¬ 
щено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Циф¬ 
ры, окантовка цифр, шкалы и надписи на циферблате 










Оформление 38 

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми тре¬ 
угольными знаками. Цифры, шкалы и надписи на цифер¬ 
блате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью деле¬ 
ниями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление 
минутной шкалы покрыто красной краской. 

Стрелки золоченые. 



Оформление 38/ІѴ 

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными зна¬ 
ками. Цифры, знаки золотистые. Минутная шкала с 
шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. 
Каждое пятое деление минутной шкалы зеленого цвета 





Оформление 



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат белый серебреный с полной оцифров¬ 
кой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. 

пятое деление утолщено. Секундная шкала с двена¬ 
дцатью делениями. Шкалы, окружность и надписи на ци¬ 
ферблате черные. 

Стрелки золоченые. 






Оформление 



Кольцевой орнамент под часовыми цифрами в виде 
пересекающихся дуг нанесен способом меднения. 
Стрелки синеные. 


Оформление 43 










Оформление 45 
































Оформление 



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными 
знаками. Под часовыми цифрами и минутной шкалой на¬ 
несен кольцевой орнамент в виде пересекающихся Золо¬ 
тистых дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью деления¬ 
ми, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала 
с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и над¬ 
писи на циферблате черные. 



Оформление 62 

Орнамент на циферблате в виде прямой 
полнен способом меднения. 

В остальном аналогично оформлению 61. 




Оформление 63 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; к| 
нержавеющей стали. 

ІіГ°« 0рГІ " ИИКО! сферической формы. 

Ц Ф рблат черный никелиоованный г полной 


сферической 

черный никелированный с пол^ 
«я исключением цифры 6. Под 

—«= пеоесекашГ копьцевой орнамент, - 

Минутная шкала и"*" радиальнь| х 
-У ная шкала с шестьюдесятью 


ПЯТО* пои ла с шестьюдесятью 
ДВУМЯ о! е утоли < ен °- Секундн 
.ГЛГ"“ с двена Дцатью 
,а Циферблате 


Стрелки золоченьіе ИФ 







Оформление 65 

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы.^ 

Циферблат черный никелированный с полной оциф¬ 
ровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каж¬ 
дое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и над¬ 
писи на циферблате золотистые. 

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная 
окрашена в красный цвет. 







Оформление 67 



Корпус хромированный диаметром 32 м 


Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный никелированный с полной оі 

дое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и 
писи на циферблате зеленые. 

Часовая и минутная стрелки никелированные, 
кундная окрашена в красный цвет. 










циферблате 









Оформление 



Циферблат черный. Шкалы золотистые. 


Оформление 


Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный рельефный с полной оциф¬ 
ровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельеф¬ 
ные золоченые расположены на кольце из ряда рельеф¬ 
ных окружностей. В центре рисунок в виде ромбиков. 
Минутная шкала замкнута двумя окружностями с ше¬ 
стьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол- 

лы и надписи на циферблате черные. 




Оформление II 


Корпус хромированный граненый пылевлагонепро¬ 
ницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплени¬ 
ем крышки; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы.^ 
Циферблат серебреный рельефный с полной оциф¬ 
ровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельеф¬ 
ные золоченые расположены на выступающем кольце. 
Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое 
пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с 




ажурные 



Оформление 



Корпус золоченый диаметром 33,5 мм; крышка из 
нержавеющей стали крепится с корпусом резьбой. Тол¬ 
щина слоя золота 20 мк 850-й пробы. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат, оцифровка шкалы и стрелки аналогич¬ 
ны оформлению II. 




^ ^ Цифербл 

Минутная шк 



Оформление 

серебреный с 


полной оцифровкой 
■ Цифры золотистые. 

делениями, каждое 
«я шкала с двенад- 
і на циферблате чер- 


разные контурные покрыты белой"крГской. 


минутная копьеоб- 









































Оформление III 

Циферблат и календарный диск серебреные, по¬ 
крыты бесцветным лаком с оцифровкой часовой шкалы 
1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы, 
каждое пятое деление минутной шкалы в виде звездо¬ 
чек и кольца «Сатурн» золотистые. Минутная и секунд¬ 
ная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шка- 

шкалы удлинено. Под цифрой 12 овальное окно кален¬ 
даря для показа через линзу, расположенную над окном 
с внутренней стороны стекла, сокращенного названия 
дней недели. Шкалы, цифры и надписи на циферблате, 
а также дни недели на диске черные, воскресный день 
недели красный. 

окрашены в белый цвет. 



ажурные, 
























* Оформление III 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; 
крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4, 8, 10, 12. Остальные цифры заменены треугольными 
знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Цен¬ 
тральная часть циферблата в виде золотистого круга. 

Стрелки золоченые, ажурные покрыты белой кра- 

В остальном аналогично оформлению I. 




* Оформление IV 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; 
крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой 
с золотистой окантовкой. Слово «Спутник» золотистого 
цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каж¬ 
дое пятое деление с оцифровкой. Шкала с оцифровкой, 
надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы 

Стрелки копьеобразные ажурные золоченые со све¬ 
томассой. Диск, поставленный вместо секундной стрелки, 
аналогичен оформлению I. 



ОФорл 









Стекло органическое сферической формы. 

за исключением цифры 6. Часовые цифры белые” распо¬ 
ложены на черном кольце. Минутная шкала с шестью¬ 
десятью делениями, каждое пятое деление покрыто све- 
томассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и 
цифрами: 5, 10, ..., 60. Шкалы, оцифровка секундной 








Оформление IV 

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 

менены треугольными знаками. Цифры и знаки рельеф¬ 
ные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью де¬ 
лениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная 

циферблате черные. 




























Оформление ЧН-103К 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 

И3 Н С?Лло е 1рганическое сферической формы. 

Циферблат белый матовый с полной оцифровкой 

1 _ 12 . Цифры золотистые с черной окантовкой. Минутная 

шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое де¬ 
ление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя ок¬ 
ружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надпи¬ 
си на циферблате черные. 



Оформление ЧН-1101К и ЧН-1103К 

Корпус хромированный (ЧН-1103К) или анодирован¬ 
ный (ЧН-1101К) диаметром 29,6 мм; крышка из нержа¬ 
веющей стали. 

Стекло органическое сферической формы.^ 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1— ІА 
за исключением цифры 6, с окружностью в центре. Ми¬ 
нутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, 
каждое пятое деление шкал удлинено. Секундная шка¬ 
ла с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Часовые цифры зо¬ 
лотистые. Шкалы, окружность и надписи на циферблате 





І 


Оформление ЧН-1102К и ЧН-1104К 

,/;ГкГа:е^г я н ^/ТолГ(ін-иоГ, д ;^:: 

ом 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической форм- 
Циферблат черный никелированным с ц ФР 
-12, за исключением цифры 6, с окружностью «цен 
ре. Минутная и секундная шкалы а п ш “ Т л Ь ”* н о Секунд 
ІаГшГла К ГцифрамиТіо е 2о" И 30, 1 40? П 50, Т 60. Цифры, шка 
іы, окружность и надписи на циферблате золотистые. 

Стрелки золоченые. 












Оформление ЧН-1107К 


Корпус хромированный диаметром 32 мм; кр 
Стекло органическое сферической формы. 


надцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на ци¬ 
ферблате золотистые. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные. 





Оформление ЧН-1109К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 

Циферблат черный никелированный с полной оциф¬ 
ровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью деле¬ 
ниями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шка¬ 
ла с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи 
на циферблате золотистые. 



Оформление ЧН-1110К 

диаметром 32,6 мм^ крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Минуса, шкала замкнута двумя окружностями с шестью- 

У цифр 3, 6, 9, 12 треугольнички. Секундная шкала с две¬ 
надцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на цифер¬ 
блате золотистые. 

Стрелки золоченые. 



Оформление ЧН-1111К 


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 


Диаметром 32,6 мм, -- - „„ и.нжо.еющеи стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя ок¬ 
ружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пя- 

с двенадцатью д Р У ... 


Стрелки золоченые. 






Оформление ЧН-1114К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пя¬ 
тое деление круглое золотистое с наклеенным рубино- 

ми. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые. 








(ЧН-1117К) 












ко«“ крышка КЗ "ержавеющей стали крепится к корпусу 
резьбовым кольцом. 


оцифровкой. к, к, о, — Нечетные цифры заменены 

знаками а форме ромбиков Цифры и знаки Р^ьефные 
золотистые. В центре круг, образованный рельефной сет¬ 
кой. Под часовыми цифрами _и зн— пАп-Лные оа- 




ниями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 
20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и над¬ 
писи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые. 




Оформление ЧН-1122К 


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; 
крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу 
резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный оксидированный с полной оциф- 
і — і % за исключением цифры 6. Цифры окраше- 
светомассы. Минутная шкала с шестьюде- 


20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и над¬ 
писи на циферблате белые. ИН утная кон 

турные окрашены в голубой цвет. 




















Оформление ЧН-1124К 


Корпус хромированный 
крышка у 


крепится к корпусу резь¬ 


бовым кольцом. 

Циферблат черный никелированный с неполной 
треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью 

60. Цифры, шкалы, знаки и надписи на циферблате золо¬ 
тистые. На знаках наклеены круглые рубиновые камни. 
Стрелки - 







Оформление ЧН-1126К 

диаметром 32,6 мм; крышка" из нержавеющей стали. 
Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 

ная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое 

пятью делениями. Цифры и шкала белые. 

Часовая и минутная стрелки контурные золоченые, 
секундная золоченая или окрашена в красный цвет. 





Оформление ЧН-1128К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. 
Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, Ми- 

делениями. Цифры, шкала и надписи на ц^ферблате^ 
лотистые. Часовая и минутная стрелки золоченые, секунд¬ 
ная золотистая или окрашена в красный цвет. 



Оформление ЧН-1129К 



диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями, каждое пятое деление квадратное. Минут¬ 
ная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надпи¬ 
си на циферблате черные. 

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная 
золотистая или окрашена в красный цвет. 



Оформление ЧН-1130К и ЧН-1131К 

Корпус хромированный (ЧН-1130К) или золоче- 
32 6 пылевлагонепроницаемый диаметром 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. 
В центре рельефное поле в виде ромбиков. Минутная 
шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величи¬ 
на шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на ци¬ 
ферблате черные. 

золоченая или окрашена в красный цвет. 


е, секундная 






(ЧН-1136К) 










«КИРОВСКИЕ» 40ЧН 
Оформление ЧН-163К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат состоит из диска и кольца. Диск сере¬ 
бреный, кольцо черное. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. 
Остальные цифры заменены гранеными хромированны¬ 
ми указателями, являющимися частью корпусного коль¬ 
ца. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкалы и 
надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная в сечении 














кой 1—12. Цифры покрыты светомассой. В середине 
циферблата нанесен орнамент золотистого цвета. Шкала 








■ Оформление ЧН-187К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной 
оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены 
знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с 
шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол¬ 
щено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и циф¬ 
рами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате чер- 



Оформление 








Оформление ЧН-190К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соеди¬ 
няется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный полированный покрыт лаком с 

заменены знаками круглой формы, покрыты светомас- 
сой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каж¬ 
дое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и окантовка 
знаков золотистые. Надписи на циферблате белые. 

Стрелки золоченые; часовая и минутная копьеобраз¬ 
ные со светомассой, секундная с указателем, окрашен¬ 
ным в красный цвет. 




Оформление ЧН-191К 


V 



а 583-й пробы диаметром 3: 


Г ГбГн' 


и минутная копьеобраз- 






* Оформление ЧН-195Ка 

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крь 
із нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с неполной оцифровкой г 
. Аи Цифрами: III, IV, ІХ^ XII. Остальные цифры з< 




Оформление ЧН-196К 


Корпус хромированный пылевлагонепрэницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Цифѳрбла ГаНИЧѲС й° е сферической формы. 

ные цифры заменены' знаками' круглой форм'ы^Чаивьіё 
силѵзт'копГдГ ПОКрыты “етомассой. Над маркой часов 

Оболок т 6 На ф0Не берега - П °Д шкалой ЗОЛОТИСТЫЙ 

Т ..„ а ■ кала с шес гьюдесятью делениями, каждое пя- 

Минутная "шкала* черная ° Й * ЧЗС ° в И РИСУН °" 

Стрелки золоченые, часовая и минутная 
ные контурные со светомассой. 


ромбовид- 








Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный никелированный с оцифровкой: 
- 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры за- 

.енены эняі*я МИ круглой формы. Часовые цифры и зна- 


ѵ-трелки золоченые, часовая 
ньіе контурные со светомассой. 




: Оформление ЧН-197К 



Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 
6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными зна¬ 
ками с закругленными вершиной и основанием. Цифры и 
знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, 

Стрелки золоченые, часовая и минутная со свето- 







Оформление ЧН-201К/12 

Циферблат черный с полной оцифровкой римскими 
Цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде 
кружочка с оцифровкой. Цифры, деления шкалы и над¬ 
писи на циферблате золотистые. ^ 



-1-201 К/6. 








ЧН-201К/6 


В остальном 



Оформление ЧН-201К 7 

Корпус из специального алюминиевого сплава, ано¬ 
дированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 
39,6 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Заводная головка золоченая. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 
Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деле¬ 
ние с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на цифер¬ 
блате белые. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со 
светомассой. 





Оформление ЧН-201К/9 

Корпус из специального алюминиевого сплава ано 
дированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 
ЗУ # 6 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Заводная головка золоченая. 

Стекло органическое сферической формы. 

Шкала^^ш^тьюде'оітью^делениями, каждое^ятое деле- 

Ч&ЖЗЕГ ° б “"“ “““ " « а «™ 

светомассой 3 ° ЛОЧеНые ' часовая и минутная ажурные со 


Оформление ЧН-302К 



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
Цифры золотистые. В центре круг. Минутная шкала 
с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление 
утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и 
цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на цифербла- 

Стрелки золоченые. 







Оформление ЧН-311К 


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали сое¬ 
диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной 
оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены 
знаками трапециевидной формы, соединяющимися с 
кругом в центре. Цифры, знаки и круг золотистые. Ми¬ 
нутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пя¬ 
тое деление покрыто светомассой. Минутная шкала и 
надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная СО светомас¬ 
сой, секундная с указателем. 




Оформление ЧН-313К 


Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 


Стекло органическое сфери' 
Циферблат серебреный с пол 
Цифры золотистые. Минутная и 
окружностями с шестьюдесятью / 

Секундная шкала с двенадцатью 
надписи на циферблате черные 


іа замкнута" двумя 
6, 9, 12 треугольники. 






















Оформление ЧН-327К 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое 
пятое деление золотистое в форме ромба. Секундная 

писи на циферблате черные или синие. Д 

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные. 




Оформление ЧН-32К 



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4 6 
8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками, покрыты¬ 
ми светомассой. Цифры, шкала с шестьюдесятью деле¬ 
ниями и надписи на циферблате белые. 

Часовая и минутная стрелки никелированные, ажур- 





Оформление ЧН-ЗЗОК 

Корпус хромированный диаметром 32 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены квадратными 
знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с 
шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол¬ 
щено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шка¬ 
лы и надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые. 




Оформление ЧН-331К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1— 12, 
за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюде¬ 
сятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Се¬ 
кундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 
40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золоти- 

Стрелки золоченые. 



V 



л 


Оформление ЧН-334К 


Корпус хромированный _ 

?. И ?_ М _ еТрОМ мм; крышка из нержавеющей сі 


легят^ ШКаЛа замкнута двумя окружностями с шестью- 
пениями НТ Сек ундная шкала с двенадцатью де- 
тистые Ц ** >рь ' шкалы и надписи на циферблате золо- 










1ІІ 





Оформление ЧН-343К 


. _.і к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с оцифровкой 1—11. В цен¬ 
тре изображение верхней части Спасской башни Кремля. 
На месте цифры 12 звезда. Минутная и секундная шкалы 
с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол- 







Оформление ЧН-348К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. 
Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 
с кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями, каждое пятое деление в виде точки. Минут- 

цо золотистые. Шкала и надписи на циферблате черные. 

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная 
золотистая или окрашена в красный цвет. 




* Оформление ЧН-349К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
В центре семь концентрических окружностей. От послед- 

ные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, 
секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы, окружности, 
л Учи и надписи на циферблате золотистые. 

Стрелки золоченые. 












Оформление ЧН-352К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры золотистые. Минутная и секундная шкалы с ше¬ 
стьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал уд¬ 
линено. Шкалы и надписи на циферблате черные. 




Корпус хромированный пылевлагонепроницаемыи 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. гл и- 
нутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пя¬ 
тое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью 
делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зо- 
лотистые. 

Стрелки золоченые. 









Оформление ЧН-357К 







Оформление ЧН-358К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Цкферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью 
делениями. Минутная величина шкалы с пятью деления¬ 
ми. Шкала и надписи на циферблате черные. 



ЧН-359К 











Оформление ЧН-378К 


Корпус хромированный 
диаметром 32,6 мм; крышка > 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат белый серебреный с “ - 


непроницаемый 


ный рисунок из концентрических 12-лучевых звезд. Ми¬ 
нутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пя¬ 
тое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью 
делениями. Деления, соответствующие 1Г 




Оформление ЧН-37К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали сое¬ 
диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
т Ци Л е и блаТ черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 
10 ' „ • Нечетные цифры заменены знаками со свето- 


каждое пятое деление утолщен! 


секундная окрашена в 






Оформление ЧН-381К 

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 

пятое деление в форме ромба. Секундная шкала с две- 

45, 60 секундам, удлинены. Цифры, ромбики и надпись 
на циферблате золотистые. Шкалы черные. 















* Оформление ЧН-40К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные циф¬ 
ры, надписи на циферблате и секундная шкала с двенад¬ 
цатью делениями и цифрами: 20, 40, 60 белые. Минутная 
делени ЧеРНаЯ На ^° Не белого пояска с шестьюдесятью 

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со 
светомассой. 




Оформление ЧН-50К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный крацованный (с продольным 
штрихом) с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечет¬ 
ные цифры заменены знаками. Цифры, знаки, рисунок и 
надписи на циферблате золотистые. Шкала черная с ше¬ 
стьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол- 





>й оцифровкой 1—12. 
:сой. Остальные циф- 
шестьюдесятью деле¬ 
жи, — *-зетомассой. Секундная 

ла с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. 
алы, надписи на циферблате и цифры секундной шка- 

^Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со 



і; 



* Оформление ЧН-58К 


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный оксидированный или никелиро- 

лючением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Ми¬ 
нутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с 
двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, 
цифры секундной шкалы и надписи на циферблате бе- 






* Оформление ЧН-601К 

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 

цвета. Под цифрами и знаками золотистое кольцо. Шка¬ 
ла с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление 
утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате чер- 

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная ок- 







ЧН-602К 







* Оформление ЧН-603К 

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Цифры 3, 6, 9, 12 и орнамент в середине циферблата зо¬ 
лениями и надписи на циферблате белые. 
















Оформление ЧН-610К 



Трапецеидальные знаки на циферблате красные. 
Часовая и минутная стрелки ромбовидные. 

В остальном аналогично оформлению ЧН-609К. 



Оформление ЧН-612К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали сое¬ 
диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной 
оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шка¬ 
ла с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление 
с оцифровкой. Деления минутной шкалы расходятся от 
внутренней окружности. Минутная величина шкалы с 
пятью делениями. Шкала, цифры минутной шкалы и над¬ 
писи на циферблате черные. 


красный 


Оформление ЧН-613К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали сое¬ 
диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

ностями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, 

шкалы расходятся от внутренней окружности. Минутная 
величина шкалы с пятью делениями. Шкала, цифры ми¬ 
нутной шкалы и надписи на циферблате белые. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобраз¬ 
ные контурные со светомассой, секундная с указателем. 




Оформление ЧН-616К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали сое¬ 
диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 

Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала и 
надписи на циферблате черные. 





Оформление ЧН-617К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали сое¬ 
диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены 
трапециевидными знаками. Цифры и знаки рельефные 
золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью деления¬ 
ми, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи 
на циферблате черные. 





Оформление ЧН-619К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 

диняется с корпусом резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат темно-красный с полной оцифровкой 
1—12 с рисунком в виде продольно-поперечных черных 
полос. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. 
Цифры, шкала и надписи на циферблате белые. 



* Оформление ЧН-624К 

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. 
Вес корпуса 11 г. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры рельефные золотистые. Шкала, рисунок и над¬ 
писи на циферблате белые. В верхней части контуры сте¬ 
ны и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовид¬ 
ные, секундная с указателем, окрашенным в красный 



Оформление ЧН-627К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 

пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с ше¬ 
стьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оциф¬ 
ровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. 
Шкала с оцифровкой, надписи на циферблате белые. 

Часовая и минутная стрелки золоченые контурные 
ромбовидные, секундная окрашена в красный цвет. 




Оформление ЧН-628К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный полированный покрыт лаком с 
полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. 
Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деле¬ 
ние утолщено. Шкала и надписи на циферблате белые. 

Часовая и минутная стрелки никелированные ромбо¬ 
видные, контурные со светомассой, секундная окрашена 













Оформление ЧН-640К 

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 
из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат черный покрыт лаком с полной оциф¬ 
ровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала с 
шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол¬ 
щено. Шкала и надписи белые. 

Стрелки золоченые. 




Оформление ЧН-645К 



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка 


Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат белый серебреный покрыт лаком с не¬ 
полной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры 

с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление 


шкалой матовый. 

Часовая и минутная стрелки су 
секундная о 






* Оформление ЧН-653К 

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. 
Вес корпуса 11 г. 

ного поля с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельеф¬ 
ные золотистые. В верхней части контуры стены и баш¬ 
ни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала, 
рисунок и надписи на циферблате черные. 




* Оформление ЧН-654К 

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. 
Вес корпуса 11 г. 

Стекло органическое сферической формы. 
Циферблат белый рельефный в виде ромбиков с 
полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоти¬ 
стые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. 
Шкала с шестьюдесятью делениями. 

Стрелки золоченые. 




Оформление ЧН-665К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 
шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и 
надписи на циферблате белые. 

Часовая и минутная стрелки золоченые копьеобраз¬ 
ные, секундная окрашена в красный цвет. 
















Оформление ЧН-668К 


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат белый с полной оцифровкой 1-12. 
Цифры золотистые. В центре циферблата рисунок блед¬ 
ножелтого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью де- 
лениями каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала 
и надписи на циферблате черные. 

Стрелки з< 






Оформление ЧН-671К 


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 

диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали. 
Стекло органическое сферической формы. 

I -плпыпй ОІІИСЬООВКОИ 1-1/. 




Оформление ЧН-672К 

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали. 

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12 с 
льефными радиальными полуокружностями. Цифры 
льефные золотистые с рельефными окружностями 
круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, к 
дое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на ци($ 

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобраз¬ 
ные, секундная с указателем, окрашенным в красный 








«КИРОВСКИЕ» 48ЧН 
* Оформление ЧН-675К 

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 м 
корпуса 11 г. Ободок корпуса рифленый. 

Стекло органическое сферической 4 

Циферблат черный покрыт л 
ровной 1—12. Минутная шкала с шс 
ми, каждое пятое деление утолщено ."I 
калы золотистые. Надписи на циферблате оелые. 
п Л , и .. ТреЛКИ золоченые , часовая и минутная копьеоб- 
разные, секундная с указателем, окрашенным а красный 


Оформление ЧН-676К 



Стекло органическое сферической формы. 

чами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные зо¬ 
лотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, 
каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на ци¬ 
ферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеоб¬ 
разные, секундная с указателем, окрашенным в красный 




Оформление ЧН-677К 

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес 

Р Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. 
Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое 
пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золо¬ 
тистые, надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобраз¬ 
ные, секундная с указателем, окрашенным в красный 









Оформление ЧН-702К 



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый 
диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали кре¬ 
пится к корпусу резьбовым кольцом. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с 
шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол¬ 
щено. Шкала, надписи и рисунок пловца на циферблате 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовид- 












* Оформление ЧН-721К 

из нержавеющей стали. 

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. 
Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи 
на циферблате белые. В середине циферблата рисунок 
в виде сходящихся к центру полуокружностей, получен¬ 
ный методом травления. 

Часовая и минутная стрелки никелированные ромбо¬ 
видные, контурные с белой окраской, секундная окраше¬ 
на в красный цвет. 










Оформление I 



Корпус золоченый пылевлагонепроницаемый диа¬ 
метром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; 
крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 
20 мк 850-й пробы. 

Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 
4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными 
знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. В сере¬ 
дине золотистый круг. Минутная шкала с шестьюде¬ 
сятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. 
Секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифра¬ 
ми: 15, 30, 45, 60. Шкалы, их оцифровка и надписи на 
циферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные 





Оформление II 


: золоченый пылевлагонепроницаемыи ді 


Стекло органическое сферической формы. 

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, 
за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые. 
В середине рельефный круг. Минутная шкала с шестью¬ 
десятью делениями, каждое пятое деление покрыто све- 
томассой. Секундная шкала с шестьюдесятью деления¬ 
ми и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка се¬ 
кундной шкалы и надписи на циферблате черные. 

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные 


светомассой. 










